4٠‏ جنيها مسح سلم العمارة "سيد" (١١شهر‏ × ٠۷١‏ ج) 

71 جنيها تسليك و تنظيف المنور المشترك‎ ٠ 

5 جنيهًا لمبات لمدخل العمارة 4 ( على يد أ / مد يوسف ) 
٠‏ جنيها تسليك و تنظيف المنور المنفرد ۰ (على يد أ / سامى ) 
٠‏ جنيهًا ‏ تركيب لوح زجاجى الدور الثالث ۲ ( على يد أ / ند يوسف ) 
٠١‏ جنيها تسليك و تنظيف المنور المشترك ‘° 

) (على يد أ / صلاح عبد الفتاح‎ 0١ جنيها تسليك و تنظيف المنور المنفرد‎ ١ 
) جنيها تسليك و تنظيف المنور المشترك ۱ (على يدأ / وحيد‎ 5 

۸/۹ جنيها تسليك و تنظيف المنور المنفرد‎ ٠ 

A جنيها تسليك و تنظيف المنور المشترك‎ ٠ 

4/١ جنيها تسليك و تنظيف المنور المشترك‎ ٠ 

) جنيهًا لمبات و دوى لكشافات مدخل العمارة ۱ (على يد أ / سامى‎ ٠ 
١1/6 جنيها تسليك و تنظيف المنور المنفرد‎ ١ 

) جنيهًا تسليك و تنظيف المنور المشترك ۰ (على يدأ / وحيد‎ ٠ 


إجالى مصروفات العارة لعام ۲۰۲۰ = ۲۷٤١‏ جنا 
الرصيد المتبقى المتزآع - 546 جنا 


* رقم السبّاك لتسليك المنور "رضا السبّاك " > ۴P۳‏ + 
1110۹۸۹ 


* يتم مسح العمارة إسبوعيا يوم الأربعاء - رجاء الحفاظ على نظافتها - 














